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Curve ftir Eis und jene mittlere Losung, eine zweite fiir Anilin und mittlere Losung. Erstere wird in 0°, letztere in —8° (Schmelzpunkt des Anilins) enden. Zuletzt Phenol und Anilin. Die Losung ist ein-heitlich,. doch tritt die schon genannte Yerbindung dieser Stoife auf. Gehen wir von 40°, dem Schmelzpunkt des Phenols, nach niederen Temperaturen, so haben wir zunachst eine Curve, in der festes Phenol mit Phenol-Anilinlosung im Gleichgewicht ist. Bei etwa + 15° fallt jene Verbindung aus, und es geht von dieser Temperatur eine neue Curve aus, welche das Gleichgewicht mit dieser darstellt. Da diese Verbindung fiir sich erst bei 30° schmilzt (mit Phenol zu-sammen wie wir saben bei 15°), so kann man das Gleichgewicht der Losung gegen sie zu hoheren Temperaturen, bis 30°, fuhren. Von 30° ab zu niederen Temperaturen iibergehend, hat man das Gleichgewicht derLosung gegen die feste Yerbindung bis zu einer Temperatur — 12°. Bei dieser Temperatur wiirden Anilin und diese Yerbindung zusainmen schmelzen, und da Anilin fiir sich bei :— 8° schmilzt, fuhrt von t = — 8° nach t = — 12° noch eine Gleichgewichtscurve zwischen festem. Anilin und Losung. Im Ganzen haben wir also drei Curven; von t = 40° bis t = 15° Phenol und Losung, t = 15° bis t = 30° und t = 30° bis t = — 12° Phenol - Anilinverbindung und Losung, von t = — 8° bis t = — 12° Anilin und Losung. In den beiden Scheidungspunkten zwischen den drei Curven bestehen die Phasen Phenol, Verbindung, Losung bezw. Verbindung, Anilinlosung.
Folgende Tabelle stellt die Verhaltnisse fur diesen Fall dar.
Pnenol-Aiiilin   im  Gleichgewicht mit
Phenol		Verbindung Phenol- Anil in		Anilin	
Temp.	Molen	Temp.	Molen	Temp.	Molen
°C.	Anilin	°C.	Anilin	°C.	Anilin
+ 37,3	4,0	+ 16,2	23,4	— 11,4	92,4
35,0	6,5	18,0	25,4	9,5	94,8
32,0	9,8	22,7	30,1	8,1	96,9
29,5	11,6	24,9	337	7,1	98,5
25,3	15,4	27,7	37,3	—   «,1	100
+ 18,5	20,4	29,9	45,2		
		29,5	55,5		
		27.5	60,9		
		27,3	62,8		
		22,0	70,1		
		16,5	;         76,1		
		+   5,7	83,2		
		—   5,2	89,2		
